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				ANUNCIOS

				Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

				2804

				ANUNCIO por el que se da publicidad al desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro e instalación de climatización para las comisarías de la Ertzaintza de Azkoitia y Muskiz. (Expediente: S-006/2013).

				1.– Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información.

				a) Organismo: Departamento de Seguridad.

				b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales.

				c) Número de expediente: S-006/2013.

				2.– Objeto del contrato.

				a) Tipo: suministros.

				b) Descripción: suministro e instalación de climatización para las comisarías de la Ertzaintza de Azkoitia y Muskiz.

				c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco n.º 232 de 30 de noviembre de 2012.

				3.– Tramitación y procedimiento.

				a) Tramitación: ordinaria.

				b) Procedimiento: abierto.

				4.– Presupuesto base de la licitación: 491.550,32 euros. IVA: 21%. Total: 594.775,32 euros.

				5.– Adjudicación.

				a) Declarado el desistimiento del procedimiento de licitación con fecha 22 de marzo de 2013.

				Erandio, a 14 de mayo de 2013.

				La Directora de Gestión Económica y Recursos Generales,

				MARÍA GUADALUPE CAMINO GARCÍA.
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